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دراسةعرموائع ا مساهرٌ 
بمرينة ملة ا لربة 


إعداه 
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استاذمساعد سما 
هامهة أم المَرى 


حقوق الطبع محفوظة 
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أ 
1 محم جع جم إن 





الدراسات السابقة عن المواقع ل ا 


منبج الدراسة وأسلوبها م ا 
تحليل نتائج الدراسة ا 5 
ه : ١‏ تحليل الاستفتاء الذي طبق على المصلين وأئمة المساجد 000006 
1١:1 :‏ الناحية الاجتهاعية للمصلين كنا امج اوس ا 
١‏ جسيات المصلين 0 
:١‏ " س هل المصلين من سكان اللي ااا ست 0 
١‏ : 4 - مدى ارتباط المصلين بالمساجد 152700000 
١ :‏ : ه - مستوى الخدمات بالمساجد 7--بب-ب 01010171 
:5 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


هه 

0 

ه 

هه 

0 

0 

ل /ا س مستوى التكييف بالمساجد الل ا 

ه 8:١:‏ وواقف السيارات تو م ا 

ه٠٠‏ :9 المساجد بين المنزل والمسجد 5110 

ه: : ٠١‏ بعد المنزل عن المسجد الحالي 500 

ه١٠ ١‏ بالمسافة التي يرغب المصلى أن يكون المسجد عليها ام 

م - سهولة الوصول الى المساجد 2010 

ه:١:"‏ سأوضاع المساجد اف ا الم ال ا ا 

ه ١١‏ :2 - دورات الياه ا ا 

ه ٠:١:‏ مدارس تحفيظ القران سما سم 

ه 5:١:‏ المؤذنين روز 20 

ه:١:/١ؤ‏ المستوى التعليمى 0 

:2 توزع المساجد الحالى 007 

ه :99 التصور الأمثل لوضع المساجد الحالية ا 

نتائج الدراسة والتوصيات ا 

5 التائج مسجو ةا يه 

5 بالتوصيات الا فلوو ل ل ا 
أهم المراجع ا 
الملاحق 50 





فهسرس الجداول 


152111111111111 أعمار المصلين الذين يرتادون المساجد‎ ١ 
0 ؟ ل مستوى النظافة بالمساجد ا‎ 
مستوى تكييف المسساجد ل‎ 0 « 
0 ا رأي المصلين عن وجود مواقف للسيارات حول المساجد‎ 
5١ ه ل المسافة مابين المنزل والمسجد في وضعه الحالي‎ 
500000 ل المسافة التي يرغب المصلون أن تكون عليها المساجد‎ 5 
10700 0 00 0 مدى سهولة الوصول الى المساجد 5ب‎ ١ /ا‎ 
لم 7 علد المؤذنين بالمساجد ل‎ 
ل المؤهل العلمي الذي يحمله أئمة المساجد اس ا و‎ 8 
05200000- 2111100 سس اعداد المساجد الحالية ببعض الأحياء‎ ٠ 
01000 اعداد المساجد الحالية والمقترحة للأحياء الثلاثة‎ 


فهرس الأشكال 


أهم المساجد الحالية بمديئة مكة المكرمة 5 
أحياء مدينة مكة المكرمة والأحياء التي أختيرت للدراسة 
حى العزيزية موقعا عليه المساجد الحالية 


حى الزاهر موقعا عليه المساجد الخحالية 


حى جرول موقعا عليه المساجد الحالية 0110 
المسافات التي يقطعها المصلون الى المساجد بحى العزيزية 
المسافات التى يقطعها المصلون الى المساجد بحي الزاهر 
المسافات التي يقطعها المصلون الى المساجد بحي جرول 
الفوذج المقترح لتوزيع المساجد بحي العزيزية ا 
الفوذج المقترح لتوزيع المساجد بحي الزاهر .........<......... 


النفوذج المقعرح لتوزيع المساجد بحي جرول ا 
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قال تعالى : 
فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ 


صدق الله العظم 

عن ألي هريرة رضى الله عنه قال : أن رسول الله عَيينه قال : 

( من تطهر في بيده ثم مضى الى بيت من بوت الله ليسقضى 

فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها نحط خطيئة والأاخرى 
ترفع درجة ) . 


: ( رواه مسلم ») 
أنه هريرة رضي الله عنه قال : أن رسول الله َيه قال : 
( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم 

آمر بصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيوم الناس ثم أخالف الى رجال 

فأحرق عليهم بيوتهم ) ( متفق عليه ) 
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بسم الله الرجمن الرحيم 

: توطفة‎ ١ 

ان من أهم الاتجاهات الحديفة فى علم الجغرافيا هو الاهتام 
بالتوزع الجغرافي لمرافق الخدمات العامة الى يحتاج اليا الفرد يوميا أو 
أسبوعيا أو شهريا . هذا الاهتام نابع من كون علم الجغرافيا يركز على 
توزعها مكانيا » ودراسة امكانية تقديم أفضل الحلول بحيث تؤدى 
أغراضها بسهولة ويسر . ولقد أولى الجغرافيون هذه الدراسات اهتاما 
منذ أوائل الستينات 1967 ,8:37)الا أن هناك جوانب لم يتم التطرق لها 
أو دراستها من قبل مجتمعاتنا العربية ألا وهى توزع هذه الخدمات 
بأسلوب علمي يعتمد على التحليل الجغراني . 

ولعل أهم مرفق من المرافق في حياتنا اليومية والتني نحن ملزمون بها 
من قبل رب العزة والجلال بيوت الله « المساجد ) فكما هو معلوم أن 
انليج مفروض عليه أداء الصلاة خمس مرات فى اليمم » بل أوجب 
الاسلام على المسلم أداء هذه الصلوات الخمس فى المسجد . 
فالرسول مُه لم يرخص للأعرالى الأعمى الذى آتاه يسترخصه فى 
الصلاة بداره فقال َيه : أتسمع النداء ؟ قال نعم قال فأجب . ( بما 
معناه . 


ولو نظرنا لأهم الخدمات الأساسية التى يحساج ها الفرد يوميا 
مشثل البقالة المدرسة 5 المستوصف » الحديقة »)» أو غيرها جد أن كل 


ه ألقي هذا البحث في المومر العام الثامن لنظمة المدن العربية ‏ الرياض في 1١١‏ رجب 114057ه 





هذه الخدمات لا تلتزم بمكان محدد ولا زنمن معين بخلاف المساجد 

التى يلزم الفرد الحضور والتواجد بها فى أوقات محددة معلومة وبأمكنة 
وفى هذه الدراسة التتى من أهم جوانبها معالجة توزيسع مواقع 

الاضوب التفيناء السكةة عن أذ لابد من وضع انفنن علس فاده 

على الدراسة الميدانية لشقصى كثير من الحقائق القى يمكن أن تساهم 

فى ادراك أهمية توزيع المساجد . 

٠‏ ولعل هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها من الناحية الجغرافية 

التى نحاول من خخلانها أذ مديئة مكة المكرمة كنموذج للمسدن 

الاخرى . 

أهداف الدراسة : 
ان الهدف من هذه الدراسة هو محاولة معرفة القوزع المكانى 

لاط 5 2181م5 للمساجد فى مدينة مكة المكرمة وذلك من خلال 

هنين اطدفين ذأت 

١‏ س معرفة الأوضاع الحالية للمساجد'من حيث الأبُعاد والخدمسات 
امختلفة المتعلقة بالمساجد وذلك من خلال تصور المصلين 
بالمساجد ا المساجد . 

سن" ليل أبعاةامظارل الفدون عو امنيا نحيه عل دو شيل 
الحالية فى الحى الواحسل بالمدينة ووضع تصور لا يجب أن 
يكون عليه مستقبلا ( دملاهءما لقصلامه 156) , 





: الدراسات السابقة عن المواقع‎ ٠ 


وكانت 
إك“- 


لقد عنى الجغرافيون بدراسة مواقع الخدمات المختلفة 
دراستهم تهتم بثلاثة جوانب رئيسية وهى : 

توزع الخدمات ومءتبمعة عتاطبظ ,ه ممتاسطنصعاط 156 
وذلك من حيث مدى انتشارها واعدادها ومدى سهولة 
الوصول اليها وكذلك أنماطها امختلفة . 

مواقع الخدمات 5ناتلئهةة عناطلاط أى موقع حشرا لأ 
خدمة لابد له ميزة من حيث توسطه ومركزيعه والتركيز 
على أن يعطي مرونة فى خدمة المناطق المحيطة به . 
نظام اعادة توزيع الخدمات 6عاوره 12500000 
هذا يتطلب دراسة واقع الخدمات القائمة ومواقعها 
ومدى امكانية احداث تغيير فى اعادة توقيعها حسب 
الى املس 

فالخدمات تعنى تلك المواقع التى يستطيع الفرد ‏ 
الحصول على متطلبات حياته اليومية أو غيرها والوصول . 
المبا بسهولة وفى أقل زمن ممكن . 

ولقد قسم العالم 1979 116ة1) المواقع الى ثلاثة أنواع 
وهى :6 

المواقع العشوائية قصه):ة5 دمناهءه.] مرملصة» ولعل جم 
مثال على ذلك توزع المساجد أو الصيدايات 
والحدائق العامة . 


1١١ 





ا المواقع المتجمعة تطعائهم [قدههع0.آ لعن © والتى 
تمثشل التتجمعات التجارية وسعض العيادات الصحية 
الخاصة أو المراكز الحكومية . 

عت المواقع المنتظلمة وطمع ندم وه 02م.ةآ مسنمغتم17 ولعل من 
أمئلة ذلك مراكز البريد والدفاع المدنى والمدارس 

والمراكز الصحية الحكومية . 
ان الموقع الجغرافي يعكس القرار الذي يتخذ لاحتيار المواقع سواء 
كان من الناحية الاقتصادية أو الاجهاعية أو السياسية . ولقد كانت 
اسهامات الخططين لها جانب كبير من الأهمية في وضع القرارات التي 

تقوم عليبا اختيار المواقع ( عستلاقهس ممزاوكء2 ) . 
وبجانب المخططين كان لعلماء الاقستصاد والسياسة والاجهاع 
والجغرافيا دور فى محال تحديد أهمية المواقع ومدى ارتباطها بمجال 


التخطيط ( 1975 ممععالة5 غه تعدعة87 ) 
(1971 ,لإعطوعق8 2ه #إطتقطووطة ) ,( 8 ,له أء,للتضه88 ) ,( 1977 ,15ه1ئ0 ) 


.1970 ,له أء استاكناث ) ,( 1974 ,21 غة ,متومع8 ) ,( 1974 ,توع7ة ) 
وقد اقترن أهمية المواقع المشار الها بسهولة الوصول الى هذه المواقسع 
واثلثطةدوععءة وكذلك مركزيتها ومدى توسطها واتلهتادوت والزمن اللازم 
للوصول اليها » والمسافة الى يجب سيرها لذلك . كل ذلك كان 
يحال دراسات علمية لأن هذه الخصائص ترتبط بها التكلفة المادية 
الى حدت بعلماء الاقستصاد والتخطيط لمحاولة ايجاد الحجلول ها 


( 1933 ,تعللةأوامط0 ) . 
وفى مجال تحليل هذه الدراسات كان هناك تماذج عديدة من 


أهمها نموذج ( المكان القائم والمكان المتترح للخدمة ) -«متاههم1) 
اعمس هه6وهه1لج (١‏ 1973 ممئطننه ) حيث يبتم هذا الغوذج باستخ دام 


المعادلات الرياضية لحل مشكلة المواقع واعادة توقيعها بحيث تقلل 
ث١‏ 





المسافة المقطوعة م تقلل من الجهد ولمال اللازم لذلك . وقد اقترن 
هذا الموذج بهاذج حركة المواصاات (100061ه0ناهاوطكهة1959()1 ,مهد نمد0) 

حيث ساعدت ف اثراء دراسة الخدمات وتحديد أفضل المواقع 
لها . كا اهتم عدد من العلماء بوضع الماذج الخاصة مستخدمين 
عددا من المتغيرات التي لها صلة بهذا الخصوص. ,( 211972 ,نه ,تعسه81) 
ملق رأ ,101893 ) ( 1970 ,1م50 ) ,( 1963 ,عم 000 ) رز 1978 ,أمهقع 2700 ) 

(( 1976 ,له أء ,طعتسط0 ) ,(72 - 1971 

كل هذه الدراسات كانت تهدف الى تحسين مستوى الخدمات 
عن طريق اختيار أفضل المواقع لها . وبالطبع فان للغاذج السابقة وتطور 
الطرق الكمية فى الدراسات الجغرافية أثر فى حل معظم المشاكل 
للمواقع ذات الأهمية مثل الخدمات الصحية والتجارية والدفاع المدنى 
وأماكن العبادة كالمساجد . 
4 منهج الدراسة وأسلوبها : 

كا سبق ايضاحه فان الهدف من هذه الدراسة يمكن تلخيصه 
ف أمرين هما : 
١‏ معرفة الاوضاع الحالية للمسااجد من حيث المسافات 

والخدمات . 
؟ ل محاولة تحديد أفضل المواقع للمساجد مستقبلا . 

ولكى نصل الى الحدف الأول من الدراسة . كان هناك استفتاء 
يتعلق بالمصلين واخخر بائمة المساجد »؛ وقد وزع على حوالى 1177 
مصلى وكانت تحتوى أسئلة عن أبعاد منازل المصلين عن المساجد 
الحالية » تصوراءهم عن المسافات المستقبلية » مدى توافر مرافق عامة 
بالمساجد » مشكلة مواقف السيارات وهكذا » ملحق رقم ( ١‏ ). 


1١ 





أما الاستفناء الخاص بأكمة المساجد فقد وزع على ١5#‏ امام 
مسجد ‏ وكان المدف لمعرفة ماهي الخنسيات التسكن تتردد عل 
المساجد ؛ أعداد المصلين حسب أوقات الصلوات المختلفةء مدى 
توفر المرافق من سكن وغيو بالمساجد , نظافة المساجد . هل هناك 
مدارس تحفيظ القران الكريم وغيرها » ملحق رقم ( 7 ) . 

ان المعلومات المستقاة من واقع الاستبيانين المذكورين كانت 
#بدف الى معرفة الأؤضاع الراهنة للمساجد واستطلاع اراء المصلين 
والأئمة بأهم جوانب الخدمات فيها والمشكلات المرتبطة بها . 
وستكون هذه المعلومات الأولية عن الأوضاع الراهنة هى المؤشرات التى 
سوف تستخادم من أجل تخطيط أفضل لمواقع هذه الخدمات 

ولقسد تم توزيع استفتاء الدراسة على عدد من المساجد تبلغ 
١6‏ مسجدا أخحتيت بالطريقة العشوائية من مجموع المساجد 
المسجلة لدى المديرية لوزارة الحج والأؤقاف بمكة المكرمة والنى تزيد 
عن 5.6٠60‏ مسجد ( شكل ١‏ ) حيث وزعت على 771 مصل فى 
المساجد بعد انتهاء الصلوات المختلفة عن طريق أخذ عينة منتظمة من 
المصلين » بحيث يؤْحذ كل خامس شخص يخرج من المسجد بعد 
اتمام الصلاة على التواللى .( 1979 عاءمةا8 ) 


١5 











ولتحفيق الحدف القافي والمتعلق بالمسافات الخلى فى رأى 
المصلين لما يجب أن تكون عليه أبعاد المساجد من منازلهم » فقد تم 
اختيار ثلاثة أحياء لاجراء الدراسات الميدانية التفصيلية على مواقع 
المساجد بها . وقد راعينا أن يكون الاختيار ممثلا بصفة عامة لاحياء 
المدينة امختلفة ‏ فقسد أخصتير حى جرول شل أوضاع المساجد 
القائمة بحي تقليدي من أحياء العاصمة المقدسة » ؟ تم اختيار حي 
العزيزية لعشل الأحياء الجديدة فى شرق وجنوب شرق مكة المكرمة 
واختيار حى الزاهر شل أحياء غرب المدينة ( شكل "؟ ) وفى هذه 
الأحياء الثلاثة أجريت الدراسات التالية  :‏ 

١‏ تم توقيع كافة المساجد فى هذه الأحياء على خرائط تفصيلية 
(شكل ” .؛. ه). 

١؟‏ سا أصذت عينة من المساجد فى كل حى من الأحياء السابقة وتم 
فى هذه المساجد امختارة قياس المسافات بين منازل المصلين 
والمسجد بهدف معرفة مركزية المسجد بالنسبة للبيوت حوله , 
والغرض من هذا الاجراء هو معرفة أفضل المواقع التتى يجب أن 
تقام بها المساججد ثم معرفة قطر الدائرة المثل التى يجب أن 
يتوسطها المسجد ومعرفة عدد المساجد اللانمة لكل حى 
يمكن أن ينشأ فى المستقبل ومحاولة تجنب الازدواجية فى بناء 
المساجد . 

ه ‏ تليل نتائج الدراسة : 

هناك عدة جوانب هامة حاولت الدراسة القاء الضوء عليها عن 
أوضاع المساجد من النواحى الاجتهاعية والمرافق والأبعاد من وراء ذلك 


1 العسبمية 
و السلرماغية 
1 السمز 1 
ب« ونشاميية 


مالميزة 








١48 





<-2 7 


ب شيل ب 


كي المزيزبية موق وليه الماجيرالحالية 





18 





كيلزاقمرم 


صوقماً 


عليه 
2 


الماجبرالالية 








حش ده 3 رونت وض ا عديه لماص اطالية 








اعطاء صورة واضحة عن واقع المساجد ومايمكن الاسهام به فى حل 
مشا كلها عل شكل غليلن أساسية: ها أب 


6 


بع 


1 


0 


تحليل الاستفتاء الذى طبق على المصلين وأئمة 
المساجد . 
محليل الأبعاد لوضع لوضع المساجد مستقبلا . 
وفيما يل نتائج الدراسة  :‏ 

١‏ الناحية الاجتاعية للمصلين : لمعرفة أعمار المصلين 
الذين يرتادون المساجد من خلال عينة الدراسة . فقد 
أوضحت النتائج ( جدول رقم ١‏ ) . 

جدول ١ ١‏ ) أعمار المصلين الذين يرتادون المساجد 





"5 





ويمكن من خلال الجدول أن نلاحظ بأن أعلى نسبة كانت بين 
الذين تبلغ أعمارهم مابين ٠١‏ 9" عاما وهذا يوضح أن معظمهم 
من الشباب ‏ وهذه بلا شك ظاهرة جيدة أن تكون أعلى نسبة من 
الشباب ‏ أما كبار السن فيبدو أن عدم احتالهم للسير طويلا قد 

يكون عاملا يحد من كنة ارتيادهم للمساجد . 

١:‏ : #الت ولمعرفة جنسيات المضلين.: أوضحت: الدراسة أن 
حولي اثنين وعشرين جنسية كانت منطبقة علييم 
الذراسة . الا أن النسبة العالية كانت .بين السعودين حيثك 
بلغت هر؟ه/ من مرتادى المساجد . 
يل ذلك نسبة العنيين حيث بلغت /١7‏ فالباكستانيين 
فلمصريين هر /١٠١‏ . 

ه : ١‏ : * - وف سوال هل المصلى من سكان الحى الذى أجريت 
به الدراسة فقد كانت نسبة الذين يسكنون الأحياء التى 
أحدرق عن العهة وا + 1 ينا النقيةا كانت هابزة 
سبيل خلال أداء الصلوات أثناء اجراء الدراسة . وهذا يعني 
أن الغالبية العظمى من سكان الأحياء المقيمين وبالتالي 
يعكس التصور الحقيقى لوضع المساجد وتصورات 
المصلين عنبها . 

ه :1  : :١‏ أما عن مدى ارتباط المصلين بالمساجد : فقد حاولت 
الدراسة معرفة ما اذا كانوا يصلون معظم الصلوات 
بالمساجد التى أجريت فيبا الدراسة ولقد. كانث: السيحجة أن 
حوالى 775/ من مجموع العينة يصلون معظم صلواجهم 


؟" 





بالمساجد التى أخذت منها عينة الدراسة والتى هى غالبا 
افيه االساحة ال مقارل السليق : 

ه : :نه ل مستوى الخدمات بالمساجد : لاشك بأن لمستوى 
الخدمات والمرافق بالمساجد دورا بارزا فى حياة المساجد 
ومدى اقبال الناس عليها وبالتالى مدى مانا عليه 
الاسلام من العناية بالمساجد والمحافظ عليها . 

ولعل من أسباب قيام أسابيع المساجد والذى 
تشرف عليه وزارة الحج والاوقاف الاهتام بمستوى الخدمة 
والنظافة ومدى توفر بعض الضروريات بها . ولعل مرتادى 
المساجد هم خير من يمككن أن يحكم على هذه ' 

| الخدمات الاساسية . 

ه : 5:1١‏ - وحول معرفة مستوى النظافة بالمساجد : كانت 
النتائج 5 يوضح جدول ( ” ). 

جدول ( ” ) مستوى النظافة بالمساجد 





مستوى النظافة عدد عينة الدراسة النسبة الحموية 
جيدة لحان كره/10/ 
متوسطة إن وكوية 
رديكة ١8‏ ١ار"/‏ 
اوت مدرء١١/‏ 


اللي سس ممم 4خ ميغ 


وف 





حيث أوضحت أن حوالى “ر517/ من المصلين يرون أنها جيسدة 
ولاشك أن الدولة تبذل جهودا كبية على معظم المساجسد من حيث 
نظافتها وتوظيف مسئولين عنها والعناية بها . 
ه 1١:‏ :لا ومن الجوانب المهمة فى خدمات المساجد هو 
موضوع التكييف أو التبريسد حيث أن مكة المكرمة 
1 أ 
الجدول ( ” ). 
جدول ( ” ) مستوى تكييف المساجد بمكة المكرمة 











المستوى عدد عينة الدراسة النسبة المموية 

جيد 35 ؟رة1ع/ 

غير جيد 0 8؟١‏ /ار١‏ 7/7 
5 ٠٠م‏ 





حيث يظهر أن حوالى //8٠١‏ يروك أن مستوى التكييف 
بالمساجد جيد ‏ بيغا حوالى /٠١‏ يرون أن مستسوى التكييف غير 
جيد ‏ أما لقدم المكيفات ببذه المساجد أو لعدم صياتها والعناية بها 
وييدو هذا أمرا طبيعيا فى معظم المساجد الا أنه لاببد من توضيح 
موضوع مهم وهو أن لتكييف المسجد دور مهم فى تواجد المصلين 
والبقاء به بعد الصلوات يذكرون الله ويسبحونه اذا كان الجو باردا ولطيفا 
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وعلى العكس اذا كان حارا ومزدحما . 


ث 


1 


 :‏ س مواقف السيارات : من أهم العوائق الى قد تعيق 


المصلى هو موقف سيارته ‏ خاصة اذا كان منزله يبعسد 
عن المسجيد ولعل مشكلة المواقيشف مشكلة عامة فى 
جميع المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والادارات 
الحكومية امختلفة وبالطبع المساجد . وهذا بالطبع يرجع 
الى مشكلة التتخطيط بالادارات المعنية وعدم التركيز على 
هذا المرفق الهام ‏ ومن خلال هذه الدراسة كان هناك 
سؤال عن مدى توفر المواقسف حول المساجسد ل وقد 
أوضحت النتائايج ( جدول ؛ ) ان حوالى 4ر57/ من 
المصلين يرون أن هناك مشكلة فى الحصول على مواقسف 
بجوار المساجد ‏ بيغا حوالى 1ر71 يرون بأنه لا توجسد 
مشكلة مواقف حول المساجد خاصة فى بعض المساجد 
التى أنشئت فى بعض الأحياء الجديدة أو يمكن استخدام 
الشوارع العامة كمواقيف وهذا هو الذى يتم عادة ‏ بينا 
للاحظ فى صلاة الجمعة تكدس وتعطل حركة السير حول 
معظم المساجد بسبب عدم وجود المواقف وبالعالي 
اضطرار المصلين الى ايقاف السيارات بالشوارع العامة 
والشوار ع الفرعية المحيطة بالمسجد . وفى تحاولة لمعرفسة 
مدى ضرورة وجود المواقف حول المسجد كان هناك 
سؤال لعينة الدراسة عن مدى أهمية وجود مواقف خاصة 
بالسيارات حول المسجيد تكون حرما للمساجد » فقد 


ندا 





كانت الغالبية حوالى 5// ضرورة وجود هذه المواقف 
الخاصة بالمساجد حتى يتمكن أى مصلى من ايقاف 
سمارت 

جدول ( 4 ) ,أي المصلين عن وجود مواقف حول المساجد 


مواقف السيارات عدد عينة الدراسة النسبة المثوية 

توجد مواقف 4" كرا / 

لا توجد مواقف اص #ر؟35/ 
ال 5٠١‏ 


ا المسافة بين المزل والمسجد : لعل من أهم 
الجوانب التى تركز عليها هذه الدراسة هي المسافة 
( »صهكاه ) ونقصد بها البعد المكاني بين المزل 
والممنجد ركذلك المورع:السكاقي للمساجيد بالسبة 
للمنازل بالحي الواحد ( همءسطتئذاط لوتندم؟ ) 

ه: ٠١ :١‏ - مدى بعد الملزل عن المسجد الحالي : حول معرفة 
مدى بعد المساجد الحالية عن منازل المصلين ظهر لنا 
نتائج جيدة تعطى. مؤشرا لما يجب أن يكون المساجد 
وا من حيث مركزيتها ومدى توسطها للمسازل فى 
الاحياء امختلفة من المدينة ( جدول ه ). 
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جدول )2 6 ( المسافة مابين المنزل والمسجد ف وضعه الحالي 





المسافة بين المنزل عدد عينة الدراسة النسبة المكوية 
اليه : 
أقل من ٠٠١‏ متر 1" م 
هر 4 5م ٠١4‏ ارلا / 
م ا م انم “7 ا" 
من 6٠6‏ ”# ل 598 م /اه ١ر1/‏ 
فق )دواع 1 "ر1/ 
فون مه 63م 1 مرغ / 
من 56٠٠‏ ب 594 م 0 مر / 
من ١٠6لا‏ ل 798 م ٠‏ 'را/ 
أكثر من 6٠١‏ م ه١6‏ ذر5١‏ 
ان 6 





فقد أفاد حوالى. ؟ر4*/ من المصلين أن منازنهم تقع على بعد 
حوالي ٠٠١‏ متر وهذه نسبة جيدة نظرا لقربها من المساجد الأمر الذى 
يسهل أداء الصلاة ‏ يل ذلك الذين تقع منانهم على بعد مابين 
١99 ٠‏ متر وهم يمثلون حوالى “ار1١/‏ من عينة الدراسة . 
والملاحظ أن هناك نسبة ليست بالبسيطة من الذين تبعد منازهم أكثر 
من 6٠١‏ متر حيث بلغت 9ر5١/‏ وهى تنم عن بعد كبير للمساجد 


عن المنازل : 
وخا 





ه: ١١ :١‏ - المسافة الى يرغب المصلى أن يكين المسجد 
عليها : فى محاولة لمعرفة اتجاهمات واراء المصلين عن 
المسافة المثلى أو المتوسطة لانشاء مساجد ف المستقبل 
بحيث يكون الوصول اليبا سهلا ومتوسطة بين منازل 
الأحياء الختلفة . أوضح ( جدول 5 ) . 

جدول ١‏ 5 ) المسافة التى يرغب المصلون أن تكون عليها المساجد 


المسافة عدد عيئة الدراسة السبة المكوية 
أقل من ٠٠١‏ متر 1" ا 
من 199-053٠6٠١‏ م 1 اكرلا"/ 
من + ا اام 4 2 
شن جد 3 15م ١01‏ ْ اره/ 
من 4.66 ب 488 م ١‏ ”م 
من 6.ه ب 99ه م 1 در / 
من 56٠8‏ ل 599 م ١‏ ع 
من ٠٠6لا‏ بل 495 م 0-7 - 
أكثر من 6٠١‏ متر ١‏ “رم 
اشح 07م 





ان أعلى نسبة وهى “ر30/ كانت تؤيد أن يكون المسجد على 
مسافة بين ٠٠١‏ ب ١95‏ مترا يلي ذلك نسبة الذين يرغبون أن تكون 
على بعد ٠٠١‏ متر وتبلغ حوالى 7/5 ولو نظرنا الى الذين يرغبون 


هلد 0( 





على مسافات بين ٠٠١‏ 1899م لوجدناها تبلغ حوالى در؟١‏ متر . 
لذا نجد أن الغالبية العظمى والتى تبلغ حوالى 80 من عيئة الدراسة 
يرغبون أن تكون على بعد متوسط وقدره ( ٠٠١‏ مترا ) . 

ه: ١٠١ :١‏ - سهولة الوصول الى المساجسد : ومقارنة البعد 
المكانى مع العامل النفسي لقرب المسجد من المنزل 
أوضحت الدراسة أن الغالبية توافق على أن الوصول 
الى المساجسد الحالية ليس صعبا © يوضح ذلك 
١‏ جدول /ا ). 

جدول ( 7 ) مدى سهولة الوصول الى المساجد 








سهولة الوصول عدد عينة الدراسة النسبة المكوية 
سهل الوصول ١ه‏ 101 
الا 6م 


ويسدو أن هذا ينطبق على أولعك الذين هم أقرب مايكون الى 
المساجد ولا يعانون مشكلة من بعد المسافة عن منازهم حيث نجد 
من المصلين يأتون سيرا على الأقدام الى المساجد . وكذلك 
أوضحت الدراسة أن حوالى 8/ من عينة الدراسة اخقارت الصلاة 
بالمسجد لكونه أقرب شىء الى منازهم بيها /١١‏ أوضحوا أن ارتيادهم 
للمسجد يرجع الى حسن قراءة الامام وحوالى ”./ لوجود مواقف سيارات 


5 





تساعدهم على ايقاف سياراتهم . 


١١ :١ ه:‎ 


أوضاع المساججد : لمعرفة بعض المعلومات الأساسية 
عن أوضاع ا مساج د فقد اتضح أن حوالى "/ من 
المساجد هي بناء خخاص على نفقة أهل الخير بينا 7 هي 
بناء حكومي. وهذا بلاشك يوضح مدى مساهمة كثير من 
أهل الخير فى اعمار مساجد الله لقوله تعالى : 9 انما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر * 
صدق الله العظم 
من مجموع هذه المساجد والتى تبلغ ١٠7‏ 
مسجذدا وجد أن حوالى ؟5"/ منها تقام بها صلاة 
الجمعة . كا أنه لايوجد بمعظمها مساكن للأئمة 
والمؤذنين فنجد أن حوالي /٠7١‏ من المساججد لايوجد بها 
سكن » بينا حوالى 1/7٠‏ يوجد بها سكن للامسام 
والموذن . 
وعن دورات المياه بالمساجد وهى مهمة جدا نظرما 
للحاجة الماسة لفل هذه اللمرافق بالمساجد ‏ أوضحت 
الدراسة أن حوالى 7/854 من المساجد يوجحد بها دورات 
مياه وهذه نسبة جيلة بينا حوالى /١5‏ لايوجد بها 
دورات مياه ولاشك أن هذا شىء ليس مستحسنا . 
أما بالنسبة لمدارس تحفيظ القران والتى أصبسحت 
معظمها بالمساجد أما بشكل مبنى مستقل أو داحل 
المساجد نفسهالا لها من أهمية كبيقة من الناحية 
الدينية ‏ وكذلك تعود الابناء على ارتياد المساجد ودراسة 





وتلارة القران الكريم ‏ والذين غالبا مايكونون من طلاب 
العلم بالجامعات وغيرها . اتضح من الدراسة بأن حوالى 
عن التدانستد يجيد يا مدارس #فيسظ الفستران 
الكريم بينا الغالبية حوالى 71/ لايوجد بها مدارس 
لتحفيظ القرآن ‏ والمعلوم بأن الدولة تدعم مدارس 
تحفيظ القران وتصف مكافات شهرية لكل طالب 
بالاضافة الى التبرعات من أهل الخير لهذه المدارس . 

ه: ١5 :١‏ سأما بالسبة لوجود المؤذنين بالمساجد ل فقد تبين 
من الدراسة بأن هناك عدد جيد من المؤذنين بالمساجسد 
دل ا 

جدول 8١‏ ) عدد المؤذنين بالمساجد 


ا ا سس سي يس سس سس سس 


شالق التي نعي اللرافنة النسبة المثوية 
لي يي مس عت يي يوي كه 
يوجد به مؤذن ١‏ 1// 
لظا ا لي ص ا ا ا 
١‏ ٠٠م‏ 


بلاشك أن للموْذن دور هام جدا فى المحاففلة على الأذان فى 
أوقات الصلوات وامحافظة كذلك عل نظافة المسجد وصيائته وفكن 
أن يقوم في الغالب بالانابة عن امام المسجد حال غيابه لعذر ما . وهذا 
بلا شك من أساسيات وجود المساجد والمحافظفة عليها والاهتام 


"1 





بها علما أن غالبيتهم يتقاضون مرتبا شهريا من الدولة مقل أئمة 
المساجد . ْ 
هع ١/١‏ ولمعرفة المستسوى العلمى لائمة المساجد الذين 
أجريت عليبم الدراسة اتضح أن حوالى 7310/ لا يحملون 
مؤهلا دراسيا ( جدول 1 ). 
جدول ( 4 ) المؤهل العلمي الذي يحمله أئمة المساجد 


المؤهل العلمي عدد عينة الدراسة النسبة الموية 
بدون مؤهل /اه ا 
ثانوى " ار 
جامعى 3 05 
٠ ١‏ 


بيها الذين يحملون المؤهل الجامعي 7/ وهذا شيء جيد 
وكنذلك يلاحظ أن الذين يحملون مؤهل الثانوية العامة والمتوسطلة 
بلطلو عوان 55 هن رعينة الدراسة ع اما بالضيية الدنن معدن 
مؤهلات فوق الجامعية مثل الماجستير وغيرو فقد كانت نسبتهم حوالى 
٠‏ وهي مبشر بالخير لاقبال حامل المؤهملات العلمية لكى يصلوا 
بالناس ‏ خاصة وأن المتعلمين يجيدون قراءة القران ومخصارج الحروف 


؟؟ 





والتجويد بالاضافة الى ماقد يضفون من حسن الترتيل الذي يجعل 
المصلي يقبل على المسجد وهو راغب . 

علما بن للامام دورا هاما فى ترغيب الناس بالمساجد أو التدفير 
من خلال قراءته وعدم التطويل الشديد على المصلين وهذا مااتضح من 
خلال اجراء الدراسة على المصلين بالمساجد ويمكن كذلك ملاحظة 
ذلك فى شهر رمضان المبارك أثناء تأدية صلاة القراويج حيث نجد . 
الناس يبحثون عن الامام الجيد . 


ه : ؟ ١:‏ توزع المساجد الحالى : لكى نعطى صورة واضحة عن 
وضع المساجد الحالية من حيث توزعها بالاحياء 
المختلفة فى مكة المكرمة . فقد قمنا بتطبيق الدراسة 
اميدانية على ثلاثة أحياء وهى : 

. حى العريزية‎ ١ 

اجن يي الراهص: 

* ا حى جرول . 

ولكى ندرك الواقع الحقيقي للمساجد بهذه الأحياء الثلاثة 
ثم مسح الأحياء الثلائة مسحا ميدانيا ‏ وتم تطبيق الواقع 
على الخريطة ومن ثم توقيع كل المساجد بهذه ا حارات 
على الخريطة ( جدول .)١٠١‏ 


م 





جدول ( ٠١‏ ) اعداد المساجد الحالية ببعض الأحياء 


اسم الحى ( عدد المساجد الخالية 
حى العزيزية 8 
حى الزاهمر 5 
حى جرول 18 


لظا كه لون اكات ان يها العلل قرطل منتحبا له 
الى المساجد ثم أذ عينة من المساجد التى أجريت عليها الدراسة 
وال غينة ون اسايق ف # الماع الفافقة افرفة الالعناد م ولاك هسابت 
الى يفدون منها الى المساجد ؛ وذلك من خلال العمل الميدانى حول 
كل مسج من عينة الدراسة . : 
ويوضح لنا الشكل ( " ) لحي العزيزية ‏ بأن هناك بعدا فى 
معظم المساجد عن الملازل ‏ وفى الجانب الآخر نجد أن هناك 
ازدواجية فى بعض المناطق وخاصة التى تقع على الشارع العام . الا أنه 
يمكن ملاحظة بأن المسافات هنا أطول من غيرها ‏ ويبدو أن ذلك 
راجع الى عشوائية التوزيع لهذه المساجد وعدم مسح المنطقة الراد 
اقامة المسجد بها سلفا . وارتفاع قيمة الأراضى فى مثل هذا الحى مما 
لا يساعد على اختيار الموقع الملاتم لذلك . 


4 





أما الشكل ( 7 ) لحي الزاهر فهو بلا شك يوضح أن هناك 
ازدواجية كبية فى بعض المناطق من حيث وجود أعداد من المساجسد 
وبالتالي فان حركة المصلين كانت لمسافات محدودة نظرا لوجود 
الخيارات فى اخختيار أقرب مسجد لهم لكن هناك بعض المناطق 
يمكن ملاحظتها من الشكل توضح بعد المسافة للذين يرغبون الصلاة ' 
بالمسجد نظرا لعدم وجود مساجد بتلك المناطق . 

أما الشكل ( 4 ) لحى جرول ‏ فهو يختلف عن الشكلين 
السابقين فى أن جميع الأبعاد بين منازل المصلين والمساجد تكاد تكون 
متقاربة ‏ وقد تعزو ذلك الى صغر هذا الحى وقدمه مقارنة مع الاحياءة 
الأسفوة لقال معنف الساعيه ذا انق عب انك أن الأحيسناء 
القديمة كانت تتمتع بكاة تعدد المساجد لأن مجال نموها كان بطلىء 
مما كان يساعد على اختيار مواقع متوسطة للمساجد حسب الطلب 
عليها . 


0ق 
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السافات ١١‏ م طعا المصعاوبث إلى الاج بح النرائصر 














حن 





وفكن تلخيض الوضيع أتاي :عل ضوع الأشكتال السابقسة بأن 


هناك ثلاثة أنواع من المنازل  :‏ 


. هناك منازل قريبة جدا من المساجد‎ ١ 
. هناك منازل متوسطة البعد من المساجد‎  "؟‎ 
. هناك منازل بعيدة من المساجد‎ «+ 


ومن خلال تطبيق الدراسة ‏ كان هناك شعورا لدى معظم عينة 


الدراسة بعدم الرغبة فى السير لمسافات طويلة لأداء الصلوات وهذا ماتم 
مقارنته مع الأُعاد الموضحة بالأشكال السابقة . 


ك 


5352-- 


٠ :‏ التصور الأمفل لوضع المساجد الحالية : لقد كان 
هناك دراسات جغرافية عن ايجاد أفضل التصورات لاعادة 
توقيع الخدمات العامة هذه الدراسات حاولت أن تسدرس 
الواقع ومن ثم محاولة اعادة توزيع الخدمات ورسم سياسة 
جديدة لتوزيع الخدمات على ضوء معايير معينة ' 
(1979 نط7 ) ( 1980 بسمعمطك ) (زوو1 ,تمسمطن-اة) لانجاز 
مثل هذه الدراسات كان هناك هدف رئيسي ألا وهو 
مركزية الخدمة اراد دراستها بحيث أن كل محناج هذه 
الخدمة يمكنه أن يصل اليها بأقل جهد - ولعل نظرية 
المراكز المكزية ( بومعط؟ وعهاط لمعامع0 ) تعتبر نظرية شاملة 
لدراسة الموقع والحجم والحيز لهذه الخدمات عموما . 
وفى هذه الدراسة حاولنا أن نستخخدم يعض المعايير 
لمعرفة واقع توزع المسالجد والصوة المثلى ا 
مستقبلا ومن ثم كان اليل عل قر العدد الأمفل 


لكل 





للميياشه 'بالكداء العاضة مق .عاكل. النقاك الثالية د 
١‏ معرفة مساحة كل حي من الأحياء الثلاثة السابقة . 
؟ ل محاولة استخدام بعض المعادلات الرياضية لساب 
اعدف لساري 
٠‏ ب محاولة تطبيق الفوذج المققترح على الواقع ودراسة 
مدى الاحتلاف على ضوء الاسس السابقة . 
واحدع تداس مشا ل حون تر واد ابس عن 
المناطق العمرانية بما فيها الشوارع العامة علما بأن 
الأحياء الثلائة تعتبر آهلة بالسكان ‏ أ تم استتخدام 
المعادلة 4ه -ه؟غ# ‏ حيث أن ه هى مساحة الحى 
5 38 
المراد دراسته » و 2 قيمة ثابتة و 5 عبارة عن المسافة 
الأمثل للدراسة و * عدد الواقع المقترحة كمعطيات . 
ولقد كانت المسافة الأمقغل لبعد المسسجد عن 
المنزل هى ١٠٠٠م‏ وذلك بناءا على نتائج الدراسة 
السابقة والتى كانت أعلى نسبة اختارها المصلون لتكون 
النسبة الملائمة لبعد المسجد عن المنزل . ومن خلال 
الدارسة كانت النتائج كالتالى ( جدول 1١١‏ ):س 





جدول ( ١١‏ ) اعداد المساجد الخحالية والمقترحات للأحياء الغلاثة 











1 اسم الحى عدد المساجد الحالية علدالمساجدالمقترحة 
حى العزيزية / 5 ح 
بحن الرا مسر 0 ص 
حى سرول 19 ١‏ 
هم 7 





ففى حى العزيزية ‏ نجد أن الأعداد الحالية للمساجد تبلغ 317 
مسجدا بيها المقتترح هو ه* مسجدا ‏ ولكى ندرك مدلول ذلك تم 
تطبيق نظرية كريستالر فى رسم الأشكال المسدسة الشكل وجعل مركز 
كل شكل مسدس مركزا لهذه الخدمة كا موضح فى الشكل ( 9 ). 

وبذلك نستطيع أن الاح تفاونا بين مايق اللى اذلف ا 
فالبعض يحوى عددا من المساجد أكثر ما يحتاج فى حين أن البعض 
الآخر لا يوجد به مساجد أما الموذج المقترح فيغطي كل مناطق 
الحي بحيث يستطيع أى شخص الوصول الى أى مسجد على مسافة 
متر من منزله لان المسجد يتوسط دائرة نصف قطرها ٠٠١‏ 
متر . 

كا نلاحظ فى الشكل ( ٠١‏ ) أن حى الزاهر قد نقص به عدد 
المساتجد المقترحة عن الواقع الحالي من 94" الى ١5‏ مسجدا . الا أن 
الملاحظ أن توزع المساجد الحالية هو توزع عشوانى وبه ازدواجية 


ا 





وبالتالى يمكن أن نلاحظ من الشكل أن هناك عدد من المساجد لا 
يفصل بينهما مسافة ٠٠١‏ متر على الأكثر وفى أكثر من منطقة من 
حى الزاهر ‏ لذا كان تطبيق الفوذج المقترح قد اقترح 7١‏ مسجدا' 
موزعة على نمط واحد ومسافات متساوية يمكن أن تغطي مناطق 
الحي . 

أما حى جرول ‏ فان الشكل ( ١١‏ ) يوضح أن العدد قد 
نقض من 15 ستجدا ال ١7‏ مسجدا مقترخا ‏ حيتث أن :ساة: 
الحى ليست كبية ‏ ومع أن توزع المساجد بهذا الحى أقرب ماتكون 
الى بعضها الا أن لتعددها فى مساحات صغية قد تجعل نظامها 
وامحافظة عليها أمرا غير سهلا . 


4 
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سمحت 14١‏ 0 الوذ المقتري لتوز يع المساج مسحي المزينزية 
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سشكل١١21‏ الخمور ني لمك لتوزا يع المساجم مك وجروف 








ويمكن تلخيص ما سبق بأن هذا الوذج المقترح للأحياء 
السابقة ما هو الا توضيح لما يجب أن يكون عليه توزع المساجد 
بهذه الأحياء اذا اتبعت الطرق المعقولة والمركزية فى اختيار أفضل 

المواقع والمسافات المعقولة والمركزية . 

وهذا مايمكن الأحذ به فى توزيع الخدمات الدينية فى الأحياء 

الحديثة والمخططات التى تصدر عن البلديات . 

5 ل نتائج الدراسة والتوصيات : 

001١: 5‏ سالنتائج ‏ لقد كان الاتجاه فى هذه الدراسة مركزا 
على الوصول الى نتائج يمكن أن تساهم وتساعد فى 
تخطيط وتوقيع الخدمات الدينية سواء بمدينة مكة المكرمة 
أو “سراهنا من امن اللمتد ره الافتلف أن اللبدرائنات 
الميدانية تعطى نتائج ملموسة ومبنية على' تصورات واراء 
المستفيدين من هذه الخدمات والتى يلمسونها عن قرب 
بل ويدركون أهميتبا ‏ وفى هذه الدراسة كانت الأهداف 
مركزة على معرفة اراء المصلين عن المساجد وأبعادما 
ومواقعها ومرافقها العامة ومن ثم وضع التصور الأمغل لمشل 
هذه الخدمات فى ضوء المؤشرات المستقاه من الدراسة . 

ففى المجال الأول كانت النتائج توضح مدى 
الاقينال: عل لماجي حاف بن شن السكاف وان 
معظم مرتادى المساجد هم من سكان الأحياء ذابها ‏ 
أما عن مستوى .خدمات المرافق فكانت متوسطلة ل 
وهناك قلة فى مواقف السيارات . 


كع 





ولقد أوضحت نتائج السدراسة بأن المسافة بين 
منازل المصلين والمساجد الحالية تتفاوت فهناك نسبة 
طيبة من الذين منازنهم قريبة الى المساجد وفى نطاق دائرة 
٠‏ مشر ل وهناك بعض الفئات والتى تعانى من بعد 
المساجد . ولقد كان هناك محاولة لمعرفة التصور لدى 
عينة الدراسة عن أفضل المسافات التسى يرونها مناسبة 
لاقامة مسجد ‏ فكانت الغالبية ترى أن معدل 7٠١‏ مثر 
هى المسافة المثلى بين أى منزل والمسجد المقترح . 

ومن خلال السدراسة وجد أن معظم المساجد بناء 
خاص وتقام فى أغلبها صلاة الجمعة ‏ وبها دورات مياه 
مع نقص فى مساكن الأئمة والمؤذنين . 
أما المجال القافى ‏ فقد أوضحت نتائج الدراسة 
الميدائبة. أن عداك متارل قريسة عدا من المسناجسد بيها 
على العكس من ذلك . ا أن اختلاف الأحياء وأهميتها 
له أثر فى سهولة الحصول على أرض لاقامة مسجد بها 
ولقد لوحظ من خلال المعاينات الميدانية عدم تحمل ' 
المصلين للسير لمسافات طويلة , 

أما فى مجال التصور الأمشل لوضع المساجد ‏ 
فقد انخذ بعد ٠٠١.‏ متر كمقياس للمسافات الى يجب 
أن تكون عليبا المسااجد بناءا على تصور مرتادى 
لجال وي معرفسة الأعداد المثلى فى الأحياء 
الثلاثة العزيزية » الزاهر » وجرول كعينة للدراسة » كان 


7ع 





هناك نتائج تختلف عن الواقع من حيث النقص الواضح 
فى بعض الأحياء مثل العزيزية والازدواجية وزيادة عدد 
المساتعد ف يعض الأحياء ونخاضة خى الزاهن وتجزول . 
وهذا بالطبع له آثار سلبية من حيث عدم المحافظة عللى 
المساجد والتكلفة المالية من حيث صيانة المساجد 
ورواتب الأئمة والموذنين والمستخدمين ‏ ناهيك عن 
استهلاك الكهرباء والماء والفرش وغير ذلك مع أنه 
يمكن ملاحظة أنه كلما كانت المساجد على مسافات 
وأبعاد معقولة ومتوسطة كلما كانت هناك مجالات أوسع 
للمحافظة عليها والاهتهام بها والقيام على أمرها على 
أكيل وجه ‏ بالاضافة الى ماقد تضفيه من اجتاع 
الأسة الواحدة باللين الواحد. واسناء: النضيحة والارشاد. . 
- التوصينات : لعل أهم التوصيات فى هذه الدراسة 
تتلخص فى : 
١‏ - المحافظة على نظافة المسااجد وصيساتتها 
والاهتام بمظهرها الداخلى والخارجى لأنها أقدس 
الأماكن وأطهرها . 
؟ سس خترورة توفتر المرافق العامة “مفل مساكن لأكبة 
ومؤذنين المساجد بالقرب من المسجد . 
'" سل ضرورة وجود مواقسف واسعة للسيارات حول 
المساجد تسهل حركة وقوف السيارات . 
4 سا عدم السماح لأي شخص يرغب بناء مسجد فى 


1: 





موقع معين دون أذ موافقة الجهات الرسمية ‏ 
ودراسة مدى الحاجة لانشاء مثل هذه المساجد 
يا يمكن اقناع فاعل الخير بعمارة المسبجد 
فى الأحياء التى تحتاج فعلاا مساجد . 

ه ل التوصية الى وزارة الشكون البلدية والقروية والى وزارة 
الحج والأؤقاف بتبنى فكرة الأبعاد التى جاءت فى 
هذه الدراسة وهى ٠٠١‏ متر نصف قطر دائرة لا 
يجب أن يكون عليه كمركز متوسط بين المناطق 
السكنية ومحاولة تعمم ذلك على جميع البلديات 
وادارات الأؤقاف وملاحظة ذلك فى أى مشروع 
جديد أو مخطط عمرانى تلافيا لما سبق ايضاحه 
بالدرامة , 

هذه الدراسة لا زالت تحتاج الى مزيد من البحث والتقصى وهناك 
محالات واسعة لمشل هذه الدراسة وهذا مانؤمل استكماله فى دراسات 


قادمية ان ةلله : 


44 





أهم المراجع 


المملكة العربية السعودية ‏ وزارة الشمون البلدية والقروية ‏ 
مخطط التنمية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة ه. 4غ ١ه‏ 

ب د. عبد العزيز صقر الغامدى ‏ ثموذج لتوزيع الخدمات العامة 
بالمدن السعودية ‏ مجلة كلية التربية ‏ جامعة أم القرى ل 
العدد 2٠١‏ محرم ١46.01"‏ ها صاب 99١ب .75١9‏ 

المديرية العامة لوزارة الحج والأؤقاف بمكة المكرمة ‏ قائمة 
بأسماء المساجد بمدينة مكة المكرمة ١4.8‏ ها. 


لدع لمدمتعع8 202 [ع5000 «مغدءه لله -21تل2ط5 م 05 ممه .17 ,روطم ةو تتعطا4 
1326ل -751337 ,4 .810 ,20 .1701 ,لاعموعوع1 مه16)ة6م0 ,وقستصمماط معن ا كرع5 
لاللء لاع عنهه طالقعط لإتقلطلام 3 عستصموام 16 طعوه مم8 مخ .5 .ذخ لقسة 1 -ا4 
هتلاقا 0155 [00610:81 لعطةتاطتام سنا .3[طوعنث 5311013 رطق0ل160 15 ممعاوزو 
1 ,0608 075 .أع22 ,لاقع لتنا 5136 مقوتطء8311 

11167-00112162 72 01111077615191 01 102161611121101 قط1' ,نتعطاه 320 .© يستائس4 
314-39 .صم ,1970 ,2 ,515 3لهقتلق لدعتطموتع260) ,رممتورع 20 

1511151111013 أتهقاة؟ 3120 قتعاطعه أعع81:1 01 لإطممجهومه60 .آ .ل رستوع8 رومع8 
(٠‏ 1-25 ) وم 1967 ,1 .2]1 ,كته 828165000 .عطا ,القطععنمعءمم 

.79 02228313 85001 0130-11111 عاط ,ادهل م31 رو 5135101 1هأه50 .131 علء16ول8 
6 عع ع5 19105تام0م صوط٠طن]‏ 02 <امتادع0.آ عط" ,روتعطاه لتنة .كا تصور8 
,4 .210 ,54 .7/01" ل1مع] قن © 50191 رنمعغوعء تامهم 115 320 511218 ذل 
ءانا 

( 1933 ,تعطوتط تهدع ) لضها طعنددع5100 سملعانده معلهة ممح عتم .177 ,يعللمائندة 
281604 ) 06113113 طأناه5 [ه عع213 امنخدع0 عط اسملاقدظ .© تؤط 2660 [قممكا]' 
.( 1966 مللقط -ععتاصععم: وكاتك 

للعع561 15 امآ 3301281] تام صطه© لتنة عللقعلاع مقط رنتعغطاه مه .© بطعيساكة 
2021613 100211011 مقتع 0097© اقصنتسة16 320 قصمل009 ]56 نامولنوء0.آ ,25-1460195 
.406-55 رتم ,( 1976 ) ,8 رقأو زلهسى لوعتطموعع مع 


ن 





11 برطع7قعء1263 6788013م0 ركمع[طه22 لمنوعه1لف-د ه1030 ,لا ,«عم6ه) 


.3 وتم ,( 1963 ) 
,6 ,006متقغصخة ,لاتوعط1 1.0200 لإأتلاهت83 علتاطناط 20 معلل عوطم .31 عوط 


46-0 .طم ,( 1974 ) 
نقوعقف4 عع ألزء5 دأ سمتاوعتانانآ سوعتوجط2 01 واع8100 ,( 1959 ) مسعتللذ؟؟ رممستسو 
هته كتتعسصرمملء1269 «رولتططعن1 01 5غللنا5ة صذ ماللعصعظ 01 كالعصعمسووء831 

.( و5قع27 مام قمتطمة/171 01 اننع الملا :ع نم5 ) رععوشقط0) عتطمومومع) 
رقطعاطه:2 02 280163 كه :ومو 52/1 عتاطناظط مغ ووعوعك 8 لامتستام0 ,1 رأموع1800 
م11 أ ووعرع 220 ,865 11ئعة5 021581 1,0030052 02 قلمطاغء34 20د ؤ5أع15100 

8 ,1 .ه80 ,2 .701 ,«المهنرعممء 

1/6 1 تقلط 3 1120675 1031101 7الاعة5 ر,قتعط)ه 320 .3 ,وعلتده28 
ركأو 3 لهض4 لافمعتطمونههع© ركع اتائعة8 ع0 823 عداونا عامسوعع صخ ندملاء رامعل 
.258-66 .مم ( 1972 ) ,4 

ٍ مق :22635 [هتناه مذ وعم لامعو قلععط عذقوط قصمقوء10 :20 وع 7تلمعهع2 .ل رتأعتطاع831 
01 .أصمة26 .70118 عممنا 02 مأقةء7 تاتعاقوةء قط هذل كصعاطه؟م 6غ مملغمعتاممة 
بمقوتطء1/1 ,ومتقصقآ أمد8 ,.لالمتآ 5316 موعتطء141 .معتسمهمءء لهت لنعتهة 

| ,1980 
م0 2ه وأععصقة اتناو لتنهة لإعمع لاط رقتقطاهن له .2 ,للتصمكة3 

,1978 تلقال ,2810..3 ىآ .آ0لا ,ؤتوزلقسة لقعتطموع60 ,106351011 
باتاعة8 عتاطناط هذ لاط أوووععة اعل< غه [ءع32400 لوعتاء معطا ذه .0 ,01611 
7 9إلنال ,3 ,210 ,136 .آهل رقلوتزلهمة لوعتطصهع0© ,10203200 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
دراسة وضع المساجد بمكة المكرمة 


ال 

رقم واسم المسجد . 

وقت اجراء الاستفتاء : ١‏ ظهر”" ‏ ا عصر” ‏ مغرب 
؛ اعشاء ه ‏ فجر. ْ 


هل أنت من سكان هذه الحارة : ١‏ نعم ؟ الا. 
هل تصلى معظم الصلوات بهذا المسجد: ١‏ نعم" الا 
ك يبعد هذا المسجد عن منزلك . 

ماهي الوسيلة التى تأ بها لأداء الصلاة بالمسجد . 


٠‏ هل هناك مواقف بجوار هذا المسجد: ١‏ نعم ؟ ‏ لا. 
١‏ - ماهو رأيك فى مستوى النظافة لهذا المسجد: ١‏ جيدة 


؟ ‏ متوسطة  '*“‏ رديقة . 


١١‏ هل الوصول الى هذا المسجد صعب : ١‏ ندنعم ؟ الا. 
١‏ ماهو رأيك فى قراءة امام المسجد : ١‏ جيلة ” 


بن ااقوسيطة انيت ال ان ملا 


١4‏ - ماهى المسافة التى تراها مناسبة ليكون موقع المسجد من 


منزلك . 


مه 





١‏ هل التكييف على مستوى جيد بهذا المسجد : ١‏ انعم 
د : 

5 هل تؤيد وجود مواقف حول المسجد : ١‏ د نعم ” ا لا. 

١‏ هل تؤيد تعدد المساجد فى الحى : ١‏ انعم ” الاا. 

لاذا اخمترت الصلاة بهذا المسجد . ا 

أى ملاحظات أخرى : ا 11 1 ز1 2111111 


ا 





ملحق رقم ( " ) 
دراسة على أئمة المساجد بمكة المكرمة 


اسم الحي . 

رقم المسجد . 

نوع المسجد : ١‏ ل بناء حكومي ؟ ب بتاء خاص . 
هل تقام به الجمعة: ١‏ انعم ؟ الا. 

ماهو عمرك . 

كم سنة لك امام لهذا المسجد . 

هل تحفظ القران كله ١‏ نعم ١‏ لاا. 

مانوع المؤهل الذى تحمله . 


هل يوجد لك سكن بهذا المسجد ١‏ انعم 5 الا. 
هل يوجد موّذن بهذا المسجد ١‏ انعم ”* الا. 

5 عدد المصلين فى صلاة الظهر .. اسان 

ثم عدد المصلين فى صلاة العصر . 

5 عدد المصلين فى صلاة المغرب . 

عدد المصلين فى صلاة العشاء . 

م عدد المصلين فى صلاة الفجر . 

هل بالمسجد مدرسة لتحفيظ القران ١‏ نعم ١‏ الا 
هل بالمسجد دورات مياه ١‏ داتعم ؟ الا. 


هوه 





8 هل هناك مواقف بجوار المسجد ١‏ انعم ”5 الا. 
أى ملاحظات أخرى آ آةآةؤة 7 ش > + ز <ز زذزذز+ذز > +ز ز2د0د2د 211010011 


2000 


3 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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